1 _ واسطات مثلث : 








1) - التعریف : 
أ واسطمثلث هو واسط أحد أضلاعه ' بے 
۱ 1 
2- مثال : 
۸6 مثلث و المستقیم (5) واسط الضلع IBC]‏ „ 
0 8 
3 - مركز الدائرة المحيطة بمثلث : 
* تعریف : 
| مركز ا لة بمثلث هي نقطة تلاقی واسطاتھ 
/ سے لا Sana a‏ وت 
ور 


حا 


ا ١ء‏ الدائرة المحيطة بالمثلث 30. من أجل هذا سننشئ واسطات هذا المثلث بحيث 
في نقطة واحدة 0 هي مركز الدائرة المحيطة به . 





® 





11 _ منصفات مثلث ٠‏ 


لمزيد من الشروحات و التماربن زوروا:د-ہ۵۷۰۷ہ 340۴۱٠13‏ نصەز 


”۴ مثلث و (/[] منصف الزاویة 4790 


يم 


نسمي نصف المستقيم [BM)‏ منصف المثلث ') 





3) - مركز الدائرة المحاطة بمثلث : 





* ملاحظة هامة : لتحديد مركز الدائرة المحاطة بمثلث يكفي رسم منصفين من منصفاته . 


1 إرتفاعات مثلث : 


لمزيد من الشروحات و التعارين زوروانتصسمع هه تمتصدوه:ه30 تسدر 


1) - التعریف : 
۱ اغ ت ھر سی پر من آعد رورس الکٹ 1 
| و العمودي على حامل الضلع المقابل لهذا الرأس ! 
١‏ 


نسمي (411) إرتفاع المثلث )4128 االموافق للضلع [28)0] 








* مللاحظة هاهة ٠‏ 
يمكننا أن نرمز كذلك للارتفاع ( 
الرمزین : [۸1] أو ۸1 


ہے 


* حالة خاصة ٠‏ 
80 مثلث بحیث )8 ںی 


نلاحظ أن النقطة 11 e em‏ . 


6 مثلث و (1[ھ) المستقیم المار من ۸ والعمودي على یں (800) في 11 . 
3 -مرکز ر 


/ 


- سرت 0 سے سے SEG‏ ا دع سو ماک 
۱ . مركز تعامد مثلث هو نقطة تلاقي إرتفاعاته | 


مثال : 
20007 


لننشیئ () مرکز تعامد المثلث )۸1 . من أجل هذا سننشئ إرتفاعات هذا المثلث بحيث 
تتلاقى في نقطة واحدة هي مركز تعامده. 














/۷_ متوسطات مثلث : 


لمزيد عن الشروحات بو التماریبن زوروا:د-ہ:۷۰٠٠ہ13۳٠۰ہ340۴نصەز‏ 


| متوسط مثلث هو مستقيم يمر من أحد رؤوس 
| المثلث و منتصف الضلع المقابل لهذا الرأس 


نسمي المستقيم ((1) متوسط المثلث )۸9 . 





3 - مرکز ثقل مثلث : 


* تعريف 
ل د سد سه ١١٠‏ ا ساسا سه ييه اه 
]| مركزاقفل يلت هي نقطة تلاقي متوسطاته ‏ | 
رو ہے کے ١‏ ۰ کے مك :ہے ا0اک ے صہ ٠۰‏ صہ ‏ سے ہد ہ کصہ ‏ ے کہ <ء کہ ے دہ ے کس ہے کہ ے کو بے ہا 
* مثال : 


B€‏ ۸ امنثلث. 
لننشئ ¶ مركز تقل المثلٹ ۸8٣‏ . من أجل هذا سننشئ متوسطاته بحيث 


تقلاقفي نقطة واحدة هي مركز ثقله . 





لمزيد من الشروحات و التعارين زوروانتسمعىمعدددوه:3060 تسدر 


